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lumiere diffractee se montra aussi legerement elliptique, (Toil Ton pent conclure que la reflexion du metal ifetait pas parfaitement abolie par le noir de fumee. Qoand j'ai essaye de noircir le reseau de nouveau, it a perdu quelque peu de son exactitude; il fut impossible de s'en servir dans des experiences ulterieures de cette espece. Je n'ai pas reussi a obtenir des resultats exacts avec d'autres reseaux formes de fils; 1'emploi de ceux-ci entraine des difficultes particulieres pour faire evanouir la reflexion sur les bords et en meme temps pour obtenir une image de diffraction assez grande et suffisamment claire. Les resultats obtenus ne soiit pourtant pas de-pourvus d'interet par cette raison que les valeurs trop grandes de 8 peuvent etre expliquees facilement au moyen de la polarisation elliptique.
En effet, si Ton suppose que la difference de phase des composantes horizontale et verticale soit egale a ^/, et que oi represente la rotation, pourvu qu'il n'existe pas de polarisation elliptique, un calcul facile donne
* NOTE 10.
d est done toujours  plus grand que 51?  mais les signes de ces deux angles sont les m ernes.
Puisque les experiences out montre que 8 est positif, elles confirm ent en tout cas les resultats deja obtenus :
Que les vibrations de Vether lumineux sont p culaires au plan de polarisation.
Gopenhague, le 28 Janvier 1860.